Nr. 106189 

12 november 
2015 



gemeente Tynaarlo 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. 


Aanvraag omgevingsvergunning Burg. J.G. Legroweg 84 te Eelde; het 
brandveilig gebruiken van een bouwwerk voor ten hoogste 2 jaar 

Locatie : Burg. J.G. Legroweg 84 te Eelde 

Omschrijving : het brandveilig gebruiken van een bouwwerk voor ten hoogste 2 jaar 
Ontvangen : 5 november 2015 
Kenmerk : WABO-20150851 

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij bovenstaande aanvraag 
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. 
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